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Projetos 
cadastrados 


Projetos por Distribuidora 


Ceal 

Ceee-D 

Celesc 

Celg-D 

Celpa 

Celpe 

Cemar 

Cemig-D 

Cepisa 

Ceron 
Cooperaliança 
Copel 

CPFL Jaguari 
CPFL Paulista 
CPFL — Piratininga 
CPFL Santa Cruz 


Eletroacre 
Eletropaulo 
ELFSM 


m 
+ 
(6) 


m 
= 


Energia Economizada 
Prevista MWh/Ano 
1.077,68 
260,85 
144,53 
16.573,96 
3.015,98 
5.091,44 
1.699,17 
17.191,51 
1.095,06 
5.045,23 
289,86 
22.188,25 
651,32 
1.608,32 
149,69 
696,80 
1.836,98 
1.428,07 
1.010,18 
9.981,30 
2.384,18 
309,85 
10.689,88 
2.228,03 
62.267,52 
137,96 
525,60 
1.401,72 
9.410,92 
276,75 
3.766,86 
184.435,45 


R$ 184, 


Milhões de investimento Comércio e Serviços 


E > | Programa de Eficiência 


Energética 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 


4/ 9/0 dos 
projetos 


4 3 projetos 
Tipologia Poder Público e Uso final: Iluminação 


; | 
de projetos Maiores Projetos 
14 


- 1) PE-00383-0157/2020 — Enel RJ: 8.497,08 


- GWh/ano 
17 2) PE-00404-0184/2021 — EMS: 4.008,52 
> GWh/ano 


11 3) PE-06072-0010/2017 — Celg-D: 3.786,70 
14 GWh/ano 


12 
77 
4 Projetos por Tipologia 
63 = Baixa Renda 
4 
30 Comércio e Serviços 
3 
2 151 Iluminação Pública 
6 Industrial 
7 
4 = Poder Público 
6 ; À 
= Residencial 
4 
8 197 = Rural 
24 60 
4 9 Serviços Públicos 
35 ; 
= (vazio) 
2 
12 Investimento por Uso Final 
16 
100 = Aquecimento de Água 
2 
15 85 Condicionamento de 
Ar 
510 Força Motriz 
E Geração por Fontes 
Incentivadas 
= Iluminação 
m Outros 
112 
239 = Reciclagem 


Refrigeração 


= (vazio) 
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InovZEventos: Eventos do Programa de EE 


Entrega de medalhas ONEE 04/12/2024 CPFL Paulista 
Solenidade Escola EMEF Eber Louzada Zippinotti - Vitória 07/11/2024 
Solenidade Escola CEEMTI Prof Maura Abaurre — Vila Velha 13/11/2024 


EDP Espírito Santo Distribuição 


Solenidade EMEF Eber Louzada Zippinotti - Vitória 02/12/2024 É 
de Energia 
PE-00380-0024/2024 
Solenidade ONEE 2024 11/12/2024 
Solenidade Premiação ONEE Escola EMEF Prof Luiz Baptista 12/12/2024 
PREMIAÇÃO ONEE 2024 22/11/2024 Light 
Solenidade de Premiação da Olimpíada Nacional de Eficiência 17/12/2024 ess rendido Sm. 
Energética 
PE-00380-0124/2024 | Solenidade Escola EEEFM Cel Antonio Duarte - Iconha 21/11/2024 ipa Ssntopiemibuisdo 
PE-02937-0113/2022 Entrega de Obra - PEE Santa Casa de Santos 29/11/2024 CPFL Piratininga 
Evento de Agradecimento 09/12/2024 Neoenergia Cosern 
PE-06600-2405/2024 Treinamento & Capacitação do projeto Capitania dos Portos 1 
11/12/2024 Grupo VA Soluções Sustentáveis 
PE-06600-2406/2024 Treinamento & Capacitação do projeto Capitania dos Portos 2 
PE-00382-0126/2022 Treinamento e Capacitação PEE Colégio Marista 11/12/2024 
Light 
PE-00382-0118/2024 eipamento e Capacitação PEE Hospital São Francisco na 12/12/2024 
Providência de Deus 
PE-06072-0088/2023 Inauguração do projeto de Eficiência Energética no Hospital do 16/12/2024 Esvetaia ENS E nt 


Centro Norte Goiano 


